WLADYSLAW LIPOWICZ 


ZLOTNIK, 


przezywszy lat 32, po krótkiej chorobie, zmarl dnia 
17-go Grudnia 1901 r. 


Pogrzeb odbędzie się we Czwartek dnia 19 b. m. o godz. 3 popołudniu 

z gmachu Collegium Medicum przy ul. Grzegórzeckiej wprost na cmentarz, 

na który to obrzęd zaprasza się Krewnych, Przyjaciół, Kolegów i pobożną 
Publiczność. 


Zakład pogrzebowy A. Nowinskiego w Krakowie. 


